4L Verkettete Mehrphasensysteine.
schobene Spannungen, das sog. Dreiphasensystem. Da n = 2 noch gleichphasige Spannungen ergibt, 1st das Dreiphasensystem das erste eigentliche Mehrphasensystem, dein man in der Zahlenreihe fiir n begegnet und somit das von kleinster Phasenzahl.
n = 4 ergibt vier uni 90° gegeneinander phasenver schobene Spannungen, das Vierphasensystem. Je zwei dieser Spannungen sind wieder urn 180° gegeneinander phasenverschoben. Schaltet man die Spulen so, da6 diese Spannungen untereinander gleich-gerichtet sind, so erhalt man zwei Systeme mit um 90° gegeneinander verschobenen Spannungen, also ein Zweiphasensystem, das aber unsymmetrisch ist (s. S. 118).
41. Verkettete Mehrphasensysteme.
Arbeit et jede Phase fiir sich auf einen Belastungsstromkreis, so sind fiir n Phasen zur Fortleitung des Stromes 2 n Leitungen erforderlich. Die Zahl der Leitungen kann bei symmetrischen Systemen auf n: bei unsymmetrischen auf (w-f-l) herabgesetzt werden durch elektrische Verkettung der Phasen.
Von den Verkettungen sind am wichtigsten die Sternschal-tungen und die Ringsehaltungen. Auch Kombinationen von beiden kommen vor.
1. Die  Sternschaltung.
Sie entsteht dadurch, daB die Anfange aller Spulen zu einem Knotenpunkt, dem Sternpunkt oder neutralen Punkt zusammen-gelegt werden, wahrend die Enden die Klemmen fiir die Fortleitung bilden.
Ist das System unsymmetrisch, so ist zu den n Leitungen noch eine weitere erforderlich. Fig. 73 zeigt ein unsymnietrisches Vierphasensystem. Die Spulen sind um den Phasenverschie-bungswinkel cc zwischen den Spannungen benachbarter Spulen gegeneinander ver-schoben gezeichnet. Die Belastung wird durch vier gleichgroBe Schein-widerstande in analoger Schaltung ge-bildet, die Sternpunkte 0 und 0' sind durch einen fiinften Leiter verbunden. Wegen der Gleichheit der Spannungen und der Ee-lastungs wider stan do sind die vier Strome gleichgroB und gegeneinander um denselben Winkel cc wie die Spannungen verschoben. Nach dem ersten Kirchhoffschen Satz ist die Summe aller in einem Knotenpunkt zusammenflieBenden Strome in jedem Augenblick gleich Null, daher isfc der Strom im Verbindungsleiter der Sternpunkte
